Лучшее приложение для измерения углов на Android и iOS: измеряйте углы без транспортира (2026)
Сравнение 6 лучших приложений для измерения углов на Android и iOS в 2026 году. Bubble Level & Angle Gauge на первом месте: бесплатно, без рекламы, 4 режима измерения, полная калибровка 180°.
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Ваш телефон — лучший угломер

Вы устанавливаете кронштейн для полки и должны убедиться, что он ровно 90°. Вы режете наличники под сложным углом, а транспортир где-то в гараже. Или вы строите пандус и должны подтвердить, что уклон соответствует нормам. Во всех этих случаях ваш смартфон — устройство, которое уже у вас в кармане — может измерять углы с удивительной точностью.

Современные телефоны оснащены акселерометрами и гироскопами, которые не уступают специализированным цифровым угломерам стоимостью $30-$80. Правильное приложение превращает это оборудование в надёжный измерительный инструмент для любой стройплощадки, мастерской или DIY-проекта.

Мы протестировали десятки приложений для измерения углов на Android и iOS, чтобы найти те, которые действительно обеспечивают точные и воспроизводимые показания. Вот шесть лучших вариантов 2026 года.


Что делает приложение для измерения углов хорошим

Перед представлением наших рекомендаций — пять критериев оценки каждого приложения:


	Точность и калибровка — Можно ли калибровать на известной плоской поверхности? Сохраняется ли точность в пределах ±0,1°-0,3°?

	Несколько режимов измерения — Угол поверхности, наложение камеры, относительный угол и пузырьковый уровень должны быть доступны.

	Гибкость единиц — Градусы, процент уклона, соотношение наклона (in/ft) и радианы важны для разных профессий.

	Удобство — Чистый интерфейс, функция удержания/блокировки и возможность делиться или экспортировать показания.

	Ценность — Бесплатно или недорого, минимум рекламы, маленький размер загрузки и отсутствие лишних разрешений.




#1 Bubble Level & Angle Gauge — Лучший в целом

Цена: Бесплатно (без рекламы) · Размер: 21 МБ · Платформы: Android и iOS

Скачать для Android · Скачать для iOS

Bubble Level & Angle Gauge возглавляет наш список, потому что объединяет всё необходимое серьёзному пользователю в полностью бесплатном пакете без рекламы. Вот что его выделяет:


	4 режима измерения — Инклинометр поверхности, пузырьковый уровень, наложение угла камеры и измеритель уклона.

	Полная калибровка 180° — Положите телефон на любую поверхность, нажмите «калибровать», и приложение компенсирует смещение датчика. Одно это ставит его впереди большинства конкурентов.

	4 единицы измерения угла — Градусы (°), проценты (%), наклон (in/ft) и радианы (rad). Мгновенное переключение.

	Индикатор допуска — Задайте целевой угол и диапазон допуска. Приложение показывает зелёный цвет, когда вы в пределах нормы.

	Полоса уверенности — Индикатор стабильности в реальном времени показывает, насколько устойчиво показание.

	Удержание и обмен — Заблокируйте текущее показание одним нажатием, затем поделитесь скриншотом или значением напрямую.



Всего 21 МБ, ноль рекламы и никаких встроенных покупок — это приложение обеспечивает профессиональную функциональность без компромиссов. Это угломер, который мы рекомендуем всем — от энтузиастов DIY до подрядчиков.


#2 Clinometer + Bubble Level от Plaincode

Цена: Бесплатно / $1,99 Pro · Платформы: Android и iOS

Clinometer от Plaincode существует уже много лет и остаётся надёжным выбором. Режим наложения камеры позволяет нацеливаться на удалённые объекты — линию крыши или склон — и считывать угол в реальном времени. Бесплатная версия работает хорошо, но содержит рекламу; Pro-обновление за $1,99 убирает её.

В чём уступает Bubble Level & Angle Gauge: нет индикатора допуска, полосы уверенности, и предлагает только две единицы (градусы и проценты). Калибровка ограничена одной точкой обнуления.


#3 Angle Meter

Цена: Бесплатно (с рекламой) · Платформы: Android и iOS

Главная особенность Angle Meter — режим относительного угла: измерьте одну поверхность, заблокируйте, затем измерьте вторую, чтобы получить угол между ними. Это незаменимо для торцовочных срезов и измерений углов. Также сохраняет историю показаний.


#4 Protractor от JETSTUDIO

Цена: Бесплатно · Платформы: Android и iOS

Protractor от JETSTUDIO — это визуальный/фото-инструмент для измерения углов. Направьте камеру на две линии, разместите наложение транспортира и считайте угол. Не использует акселерометр — цифровая замена физическому транспортиру, а не инклинометр.


#5 Gamma Play Level

Цена: Бесплатно (много рекламы) · Платформа: Только Android

Gamma Play Level — базовое приложение пузырькового уровня с отображением угла, заваленное агрессивной рекламой. Полноэкранная реклама появляется после почти каждого действия.


#6 Apple Measure Level

Цена: Бесплатно (встроенное) · Платформа: Только iPhone

В каждом iPhone есть инструмент «Уровень» в приложении «Рулетка». Простой инклинометр с одним режимом — без наложения камеры, относительных углов или настроек допуска.


Сравнительная таблица



	Приложение	Цена	Платформы	Режимы	Калибровка	Единицы	Реклама	Удержание	Допуск	Размер



	Bubble Level & Angle Gauge	Бесплатно	Android, iOS	4	180° полная	4 (°, %, in/ft, рад)	Нет	Да	Да	21 МБ

	Clinometer + Bubble Level	Бесплатно / $1,99	Android, iOS	3	Одна точка	2 (°, %)	Бесплатная версия	Да	Нет	35 МБ

	Angle Meter	Бесплатно	Android, iOS	3	Базовая	2 (°, %)	Да	Да	Нет	28 МБ

	Protractor (JETSTUDIO)	Бесплатно	Android, iOS	1 (фото)	Н/Д	1 (°)	Минимальная	Нет	Нет	15 МБ

	Gamma Play Level	Бесплатно	Android	1	Ограниченная	1 (°)	Много	Нет	Нет	12 МБ

	Apple Measure Level	Бесплатно	iOS	1	Авто	1 (°)	Нет	Нет	Нет	Встроенный





Практические сценарии использования

1. Торцовочные срезы для наличников

Измерьте угол угла телефоном, разделите на два и настройте торцовочную пилу. Функция удержания Bubble Level & Angle Gauge позволяет заблокировать показание перед походом к пиле.

2. Измерение уклона крыши

Положите телефон на стропило или используйте наложение камеры для прицеливания вдоль линии крыши. Переключитесь на единицы наклона (in/ft). Уклон 4/12 отображается как 18,4°.

3. Соответствие пандуса нормам доступности

Стандарты требуют пандусы с максимальным уклоном 1:12 (4,76° или 8,33%). Положите телефон на поверхность пандуса, переключитесь на процент уклона и убедитесь, что он составляет 8,33% или меньше.

4. Выравнивание кронштейна для ТВ

После установки кронштейна для ТВ положите телефон на верхнюю часть телевизора. Пузырьковый уровень подтверждает горизонтальность.

5. Выравнивание мебели и шкафов

Регулируемые ножки мебели должны компенсировать неровный пол. Положите телефон на поверхность и регулируйте, пока пузырёк не окажется в центре.


Часто задаваемые вопросы

Насколько точны приложения для измерения углов?

Большинство современных смартфонов имеют акселерометры с точностью ±0,1°-0,3° после правильной калибровки. Приложения вроде Bubble Level & Angle Gauge с полной калибровкой 180° могут достичь точности, сопоставимой со специализированными цифровыми угломерами за $30-$80.

Можно ли измерить угол, не касаясь поверхности?

Да — приложения с режимом наложения камеры (Bubble Level & Angle Gauge и Clinometer) позволяют прицеливаться вдоль поверхности на расстоянии.

В чём разница между угломером и уровнем?

Уровень показывает, горизонтален (0°) или вертикален (90°) объект. Угломер измеряет любой угол между ними. Лучшие приложения — как Bubble Level & Angle Gauge — объединяют обе функции в одном инструменте.


Итог

Ваш смартфон — это мощный инструмент для измерения углов, нужно лишь правильное приложение. Bubble Level & Angle Gauge — наш лучший выбор 2026 года: бесплатное, без рекламы, четыре режима измерения, полная калибровка 180°, четыре единицы измерения углов и уникальные функции — индикатор допуска и полоса уверенности. Режете наличники, проверяете уклон пандуса или устанавливаете телевизор — оно обеспечивает точные показания совершенно бесплатно.

Скачать Bubble Level & Angle Gauge для Android · Скачать для iOS
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